ALLOCGHIO BACCHINI - Mod 



ALLOCCHIO BACCHINI - Radialba mod. 549 - Una gamma onde medie, una onde corte, due onde cortissime. Media frequenza 465 
. kc / cs - Condensatore variabile di 320 pF pin 120 pF. Potenza d’uscita 4 f. (La valvola finale e la 6V6 G non la 6U6 come indicate). 
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